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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 5- 8- 2014, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 5- 8 -2014 
3 മണി. 


നമ്പർ സി2 / 11925 (5)/2014/ എം. സി . റ്റി. 2014 ജൂൺ 28. 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടുനുബന്ധിച്ചുള്ള 
എസ്. എ . റ്റി. ആശുപത്രിയിലെ പുതിയ കാഷ്വാൽറ്റിയിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ മൾട്ടിപാരാ മോണിറ്റർ ( 4 എണ്ണം) വിതരണം 
ചെയ്യുന്ന തിന് മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 25 / 2014 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - 1,050 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 4- 8 - 2014, 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അ യ് യക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 22 - 7 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C2/ 11925 ( 5)/2014/ GMCT. 


28th June 2014. 


(iii) Disposable SPO2 probes for neonatal use — 1 No. 
- (iv) Adult and paediatric NIBP cuff of different size. 
11 . Should work on 200 - 240 V AC /50 Hz with 

inbuilt rechargeable battery . 
12. Should have safety certificate from a competent 

authority CE / FDA ( US)/ STQC CB certificate / 
STQC S Certificate or valid detailed electrical and 
functional safety test report from ERTL . Copy of the 
certificate /test report shall be produced along with 
the technical bid . 


- (2) 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Multipara Monitor (4 Nos .) 
required for the New Casualty, SAT Hospital, Govt. 
Medical College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed with Tender Number and addressed to 
the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. - 25/2014. 
Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 1,050. 

- Duplicate = 525 . 
Last date and time of sale of tender form — 4 -8 - 2014 , 
3 p . m . 

| Last date and time of receipt of tender -- 5 - 8-2014 , 
2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender - 5- 8- 2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
(°50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 28 - 7 - 2014 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


നമ്പർ സി2 - 11925 ( 7 ) 2014 | എം . സി . റ്റി . 


2014 ജൂൺ 28. 


T 


. 


. 


. 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എസ്. എ . റ്റി. 
പുതിയ കാഷ്വാൽറ്റിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ട്രാൻസ്പോർട്ട് 
ഇൻക്യുബേറ്റർ (2 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാ സ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോ ളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 26/ 2014. 


Technical Specifications 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ); 

അസ്സൽ - 840 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 4 - 8 - 2014, 3 മണി. 


- ദ ർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 5 - 8 - 2014, 2 .30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 5 - 8 - 2014, 
3 മണി. 


MULTIPARAMETER MONITOR 
1. Should be able to montior ECG , SPO2 , NIBP and 

Respiration Rate. - 
2. Should be portable with carrying handle . 
3. Should have TFT display with at least 10 inches or 

higher with 3 /4 wave forms and numeric display 
simultaneously . The wave forms should be user 

selectable . 
4. Should have two hours battery back up . 
5. Should have keys for quick access to main functions. 
6. Should have adult, paediatric and neonatal modes. - 
7. Should provide audio , visual alarms for high , low 

- heart rate , spo2 , RR , low battery . 
8 . NIBP can be taken on manual/auto /stat modes . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
യോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്രത 
ങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 22- 7- 2014- ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


9. Should have separate volume control for 

beepsound for QRS and alarms sound . 
10 . Should provide following accessories : 

(1) Reusable adult 3 lead , ECG cable set — 2 Nos. 
(ii ) Reusable adult and paediatric SPO2 finger 

probes — 1 each . 


No . C2- 11925(7)/2014 /MCT. 

28th June 2014 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Transport Incubator ( 2 Nos.) 
required for the New Casualty , S. A . T. H ., Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tenders should be superscribed tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . — 26 /2014. 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original— ` 840 . 

Duplicate — 420 . 
Last date and time for sale of tender form — 4 -8 -2014 , 
3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
5 -8- 2014, 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender — 5 -8 - 2014 , 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient 
postage charges ( 50 ) is sent by way of Money Order 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 22-7 -2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


General Specifications : 
O2 concentration range 21 % to 58 % minimum 
Humidity capacity 50 % to 70 % 
Noise level < 60 dBA 
Temperature set range 22 .0° C - 38° C (71° F - 100° F ) 
Temperature rise time 30 minutes 
Temperature variability < 1.0° C 
Correlation of display temperature to set point at 
temperature equilibrium < 2 .0° C in 10 - 20° C 
ambients < 1.5° C in 20 - 30º C ambients 
Humidity pad Holds 400 ml. ( 14 oz ) sterile distilled 
water with no significant spillage for up to 45º tilt in 
either direction . 
Air filter Removes > 99 % of airborne particles greater 
than 0 .5 micron diameter 
Relative humidity 50 to 70 % for 10 -12 hours using 
humidity pad 
Check calibration key 36 .0° + 0. 1° C 
Controller Displays 
On / standby Illuminates when " On " 
Battery condition status 4 LED indication of battery 
charge condition 25 - 100 % 
Power mode Illuminates AC , DC or external DC 
Heater power 4 LED indication of heater power, 
25 - 100 % 
Baby temperature °C Displays infant temperature 
Air temperature °C Displays incubator air 
temperature 
Set temperature Illuminates when changing set 
temperature 
Alarm indicators High temp., Power fail , Sensor fault, 
Heater temp., Air flow , Low DC 
Incubator 1 battery standard (2nd optional) 
Type Vented rechargeable, 12 Vdc, 24 AH gel-type 
battery ( lead acid ) 
Battery rating Incubator maintains a differential of 
25° C (77° F ) between ambient and set point for 90 
minutes on 1 battery or 180 min . on 2 batteries at full 
heater power 
Life expectancy 200 complete charge /discharge cycles 
minimum 
Charge time 10 hours per battery from full discharge 
Safety Alarms 
High temperature , Actuates if incubator air 
temperature > 39 + 0 .5° C 
Sensor (temperature) Actuates if sensor fails 


Specification 


Transport Incubator : 


Distance from vertical hood to mattress Low Hood 
8 . 25 in (21 cm .) High Hood 9 .84 in ( 25 cm .) 


Standard Features 


Double Wall 


Skin temperature probe 


O2 inlet 


Examination lamp 
2 access doors 
2 disposable infant restraint straps 
1 Iris port 
6 tubing ports 
Locking power control receptacles 
DC cable 
2D or 2E size tank mounts . The Tank mount permits 
mounting gas cylinders with a diameter of up to 4 .5 
in (11.6 cm ) and up to 34 in (85 cm ) in length 
Humidity Pad (2 ) 
Accessory shelf , IV pole and Flowmeter 


Heater temperature Actuates if heater temp . > 77° C 
(170° F ) 


Power fail Actuates if AC fails and no DC power 
present, and activates if unit switches from AC to DC 
current 


Flow Actuates for fan failure 


Low DC Actuates if DC < 10 .5 Vdc or external 
28 Vdc falls below 25 . 5 Vdc nominal 
Silence/reset Silences the audible portion of alarms 
for 5 minutes, except Power fail. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്രതങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാ സം വ്യക്ത മല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 22- 7- 2014- ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Resets sensor & High Temp. alarms after 100 % 
conditions corrected . 


Resets intermittent power alert if unit switches from 
AC to DC current 


AC power requirements 220 /240 V, 50 /60 /400 Hz . 


DC power requirements 11 - 13 V , 200 W (max ) - 
26-30V, 200 W ( max) 


Observation lamp 35 footcandles - 4 inches above 
mattress 376 lux - 10cm above mattress 


Required Number — 1. 


No . C2 -11925 ( 8)/2014/ MCT. 

1st July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Foetal Monitor ( 2 Nos.) 
required for the S . A . T. H ., New Casualty, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 

Tenders should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, GovernmentMedical College, 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No . -- 27/2014 . 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1,050. 
Duplicate = 525. 


Approximate cost - 2 lakh. 


(3) 


നമ്പർ സി2 - 11925( 8) 2014 / ജി . എം . സി . റ്റി . 


2014 ജൂ 


ലൈ 1. 


Last date and time for sale of tender form — 4 - 8 - 2014 , 
3 p . m . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എസ്. എ . റ്റി. 
പുതിയ കാഷ്വാൽറ്റിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫീറ്റൽ മോണിറ്റർ 
( 2 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാ സ് നമ്പ രാ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 27 / 2014 . 


Last date and time of receipt of tender form 
5-8 -2014, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 5 -8 -2014 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charges ( 50) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 4 -8 - 2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) 


അസ്സൽ - 1,050. 


ശരിപ്പകർപ്പ്- 525. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 4 - 8 - 2014, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 5 -8 - 2014, 2.30 മണി. 


Technical Specifications 
Foetal Monitor : 
- 1. Should be portable . 
2 . Should have the measurement of FHR , and 
- uterine activity. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 5 - 8 - 2014, 
3 മണി. 


3. Should be supplied with event marker cable and 

an event marker key on the control panel. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 7 - 8 - 2014 , 
3 മണി. 


4 . Should have alert indication for probe contact 

high / low FHR . 


5 . Should have a volume control for FHR . 


6 . Should have large format LED /LCD / TFT display. 


7 . Should be provided with thermal printer for 

printing FHR uterine activity pressure . 


8. Thermal paper should be available locally . 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ട വർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപതങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 29 - 7 - 2014 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാ 
ത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടു ന്ന തു മ ല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസ 
ങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


9 . Should provide alarm limit settings for high , low 

FHR . 


10. Should provide belt for both ultrasound and toco 

transducer. 


11. Should be supplied with SS Trolley. 
12. Should operate on mains ( 230 V, 50 Hz.) 
13. Should have safety certificate from a competent 

authority CE / FDA ( US)/ STOC CB certificate/ 
STQCS certificate or valid detailed electrical and 
functional safety test report from ERTL . Copy of 
the certificate/test report shall be produced along 
with the technical bid . 


No. C2/10094/2014/ GMCT. 

4th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of consumables required for the 
Department of Neurosurgery, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p.m . 


14 . Accessories: 


(i) Gel — 4 bottle. 


(ii) Thermal Paper - 10 Nos. 
(iii) Voltage Stabiliser 


Tender No. — 30 /2014 . 


Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ): 


Original - 1,050 . 


Duplicate — \ 525. 


- Last date and time for sale of tender form - 6 - 8 - 2014, 
3 p . m . 


നമ്പർ സി2 / 10094/ 2014 / ജി. എം . സി . റ്റി. 2014 ജൂ ലൈ 4. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോസർജറി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ കൺസ്യൂമബിൾസ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൽ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം 
695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 30/ 2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050 . 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 


Last date and time of receipt of tender form 
7-8 -2014, 2.30 p . m . 


Date and time of opening of tender 
7 -8- 2014, 3 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 6 - 8 - 2014, 3 മണി. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 29 - 7 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 8 - 2014 , 2.30 മണി. 


Details of Items 


No. C6/11341 /( 1)/2014/ MCK . 


| 5th July 2014. 


(1) Absorbable Gelatin sponge based Topical 

Absorbable hemostat without formaldehyde 
sterilized by Dry heat 20 foils per box . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Student Monocular Compound Microscope 
( 25 Nos.) for College of Pharmaceutical Science to Govt. 
Medical College Kottayam . 


7cm x 5cm x1 cm . 


(2) Fibrin Sealant all human formulation free of Bovine 

Aprotinin Triple lumen tip to prevent clogging 
inside the applicator. 


Tender forms can be had from this office on payment 
of ` 420 each prescribed cost in cash or by money order 
till 29-7 -2014 , 11. 30 a . m . No other modes of remittance will 
be entertained . Those who require tender forms by post, a 
sum of 40 will be added towards postage charges. 
Money orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales . Cost of tender 
forms will not be refunded . 


Size 1 ml. Kit. 


1ml, containing one vial each Fibrinogen and 
Thrombin (800 -1200 IU /ml human thrombin ) frozen 
solutions. 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as " Tender No. C6/11341 /( 1)/2014/ MCK for the 
purchase of student Monocular Compound Microscope 
for College of Pharmaceutical Science" addressed to " The 
Principal, Govt. Medical College, Kottayam - 8" should reach 
this office on or before 29 -7 -2014 , 4 . 30 p . m ., the due date 
mentioned above . Tenders received late will not be 
entertained . The duly received tenders will be opened at 
30 -7 -2014 , 2 . 30 p . m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may present at 
that time. 


നമ്പർ സി6 /11341/(1)/ 2014 / എം. സി . കെ. 


| 2014 ജൂ 


ലൈ 5. 


- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫാർമസി 
കോളേജിലേക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് മോണോകു ലാർ കോമ്പൗണ്ട് 
മൈക്രോസ്കോപ്പ് 25 എണ്ണം വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ - 420 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
29 - 7 - 2014, 11. 30 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രത ങ്ങ ൾ തപാ ലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ - 40 അധികം 
മണി ഓർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിനു 10 ദിവസം മുൻപ് 
ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രത ത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. 


Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


Govt. Medical College, Kottayam, 
Gandhinagar P. O ., Kottayam -8. 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി / 2076/ 2014/ ഡി . സി . കെ . 


2014 ജൂൺ 26. 


മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ- സി6/ 11341/(1)/14 / എം . സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
സ്റ്റുഡന്റ് മോണോകുലാർ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് - 
ഫാർമസി കോളേജ് എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടു കൂടി 
പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ട യം - 8 
എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 29 - 7 - 2014 , 4 . 30 മണിക്ക് മുൻ പ് 
ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു 
ശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
30- 7- 2014 , 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 


- കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു 
ക ളി ലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപറയുന്ന ഉപക ര ണ ങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ 
നിന്നും നിശ്ചിത വിലകൊടുത്തു നേരിട്ടു വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോം തപാലിൽ വേണ്ടവർ ഓരോ ടെണ്ടർ ഫോമിനും 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 തപാൽ ചാർജ്ജും 
പ്രിൻസിപ്പൽ ഗവ: ഡെന്റൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില നേരിട്ടോ 
മണിഓർഡർ മുഖാന്തരമോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
സാധ ന ങ്ങ ളുടെ വിശദാം ശ ങ്ങ ൾ , ടെണ്ടറിന്റെ പൊതു 
വ്യവ സ്ഥ കൾ മുത ലാ യ വ ടെണ്ടർ ഫോമി നോ ടൊപ്പം 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും ഭാഗികമായോ 
പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ റദ്ദ 
ചെയ്യു ന്ന തിന് പിൻ സി , ലിന് അ ധി കാ ര മു ണ്ടാ യി രി 
ക്കുന്നതാണ്. 


വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ 
ടെണ്ടർ നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 


ഫയൽ നമ്പരും 
ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഇന വിവരവും 


കമ 
നമ്പർ 


എണ്ണം 


(1) 


- (2) 


(4) ബോൺപ്ളേറ്റിംഗ് ടൈറ്റാനിയം കിറ്റ് 
പോതോഎക്വിപ്മെന്റ് നമ്പർ 1 
8 C/2083/14/DCK - 18/14 ( 1) സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 2 

ബോൺ പ്ളേറ്റിംഗ് സൈറ്റ് 
(2) ഡെന്റൽ ലേത്ത് 
( 3 ) ഡെന്റൽ അകിലെസർ പോളിമെസർ 2 

- ( ഡിജിറ്റൽ) 
പ്രോതോഎക്വിപ്മെന്റ് നമ്പർ 2 
- 9 C/2084/ 14/DCK - 19/ 14 (1) ഡെന്റൽ ഡിവാക്സിംഗ് 2 

- ബാത്ത് 
(2 ) പാലറ്റൽ ആർച്ച് ട്രിമ്മർ 

(3) ക്രൗൺ റിമൂവർ സിംഗ് ലോഡഡ് ഇംപോർട്ടഡ് 2 
പ്രോതോഎക്വിപ്പ്മെന്റ് നമ്പർ 3 
10 C2085/14/DCK 20/14 (1) സൈനസ്ലിസ്റ്റ് ഇൻ 1 

- മെന്റ് സ് ( സെറ്റ്) 
(2) യു . വി. പോളിമറൈസിംഗ് കാബിനറ്റ് 
(3) ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡീഷൻ സിലിക്കൺ മിക്സർ 1 

വിത്ത് 1:5 റേഷ്യോ 


ക 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 420. 


മണി ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 


21 - 7 - 2014 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 5 - 8- 2014, 3 മണി. 


ഓർത്തോ എക്യുപ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 1 
1 C / 2 076 / 14 |DC K - 11 / 14 - ( 1 ) ഫിസിയോ 1 

ഡിസ്പെൻസർ ഫോർ ഇംപ്ലാന്റ് സർജറി വിത്ത് 
ഹാൻഡ്പീസ് (i സുർഗ് ടൈപ്പ്) ഫുൾ യൂണിറ്റ് 
(2 ) മൈക്രോ ഇംപ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ കിറ്റ് ഡെന്റോസ് 1 

ടൈപ്പ് ബി 
ഓർത്തോ എക്യുപ്പ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 2 
2 C /2017 /14 /DCK - 12/14 ( 1) ഹാൻഡ് ട്രിമ്മർ - 2 

- ബ്രഷ്ലെസ്സ് ഹാൻഡി സീരീസ്സ് 

(2) പ്രഷർ ക്യൂറിംഗ് സിസ്റ്റം - ജെയ്പീ ടൈപ്പ് 
ഓർത്തോ എക്യുപ്പ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 3 
3 C/2078/14/DCK _ 13/14 (1) ഡെന്റൽ പോളീഷിംഗ് 1 

കോംപാക്ട് യൂണിറ്റ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ് കളക്ടർ 
(2) ടൈഫോഡന്റ് അക്രിലിക് ടീത്ത് ഓക്സുഡർ, 3 

വാക്സ് ബേസ്- ഫുൾ സെറ്റ് 
(3) ടൈഫോഡന്റ് സെറ്റ് ഫാസ്സികോ - 2 
ഓർത്തോ എക്യുപ്പ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 4 
4 C/2079/14/ DCK - 14/14 (1) സക്ഷൻഅപ്പാരറ്റസ്- 3 

കറ്റാനി ടൈപ്പ് 
(2) അൾട്രാസോണിക് ക്ലീനർ 

(3) പ്ലാസ്റ്റർ ഡിസ്പൻസർ 
ഡിജിറ്റൽ ഇമേജിംഗ് എക്വിപ്മെന്റ് സ് 
- 5 C/2080 /14/DCK - 15/14 (1) ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വിത്ത് 1 

- ഓൾ അക്സസ്സറീസ് 
( 2) ഡിജിറ്റൽ എസ്. എൽ. ആർ. ക്യാമറ വിത്ത് 1 

ഐ . ഒ. ലെൻസ് ആന്റ് റിംഗ് ഫ്ളാഷ് ആന്റ് 
- ഡാർക്ക് റൂം സെറ്റിംഗ്സ് 
ഓർത്തോ എക്യുപ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 5 
6 C/2081/14 /DCK - 16/14 (1) അൾട്രാസോണിക് 5 

കേലർ മീഡിയം ക്വാളിറ്റി (വുഡ് പെക്കർ 

ടൈപ്പ്) 
( 2 ) അൾട്രാസോണിക് കേലർ സുപ്പീരിയർ 4 

- ക്വാളിറ്റി പീസോ ഇലക്ട്രിക് 
( 3) അൾട്രാസോണിക് കേലർ മാഗ്നറ്റോസി 1 

- ക്റ്റീവ് 
ഓറൽ സർജറി എക്വിപ്മെന്റ് സ് 
7 C/2082/14 /DCK 17 /14 ( 1) ഡിസാക്ഷൻ ഡിവൈസ് 1 

ഫോർ മാക്സിലാ 
(2) ഡിസാക്ഷൻ ഡിവൈസ് ഫോർ മാൻഡിബിൾ 4 
(3) സർജിക്കൽ മൈക്രോമോട്ടോർ വിത്ത് ട്രെയിറ്റ് 5 
- ഹാൻഡീസ് ആന്റ്കൺട്രോൾ ബോക്സ് 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 8 - 2014, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 
മുതൽ 5 വരെ 7 - 8 - 2014 , 11 മണി. കമനമ്പർ 6 മുതൽ 10 
വരെ 8 - 8 - 2014, 11 മണി. 


No. C-2076 /2014/DCK. 

26th June 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
following equipments for various departments in 
Govt. Dental College , Kottayam . 

- The tender should be superscribed Tender No. ......... 
due on 6 - 8 - 2014 and addressed to the Principal, Govt. 
Dental College , Kotayam . Late tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at Dental College, 
Kottayam on 7th & 8th August 2014 at 11 a. m . in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may obtain from the undersigned 
on cash payment during office hours ie ., 10 a . m . to 
3 p . m . upto 5 -8 -2014 Cheques , drafts , stamps etc . will not 
be accepted towards the cost of tender form . Duplicate 
tender forms can be obtained on an additional payment 


per copy . The tender form is not transferable and 
cost is not refundable. The undersigned reserves the right 
to cancel the tender at any time partially or completely 
without specifying any reason . 

Tender form will be supplied to the forms by 
Registered Post subject to cash payment by Money Order 
inclusive of postal charges 50. Money Orders will be 
accepted only upto 21 -7 -2014 . 


SI. 


File Number, Tender 
No, and Name of the Item 


No . 


Quantity 
(Nos.) 
(3) 


(2 ) 


(2) Distraction Device for Mandible 

4 
(3) Surgical Micromotor with Straight HP 

and Control Box 
4 . Bone Plating Titanium Kit 
Prostho Equipments No. 1 
8. C /2083/ 14 /DCK — 18/ 14 (1) Stainless Steel 2 

Bone Plating Set 
(2 ) Dental Lathe 

(3) Dental Acrylizer/Polymizer (Digital) 2 
Prostho Equipments No . 2 
9. C/2084/ 14/DCK — 19/ 14 — (1) Dental Dwaxing 2 

Bath 
(2 ) Palatal Arch Trimmer 

(3) Crown Remover Spring Loaded imported 2 
Prostho Equipments No . 3 
10 . C /2085 /14/DCK — 20 /14 (1) Sinus List Instru - 1 

ments (Set) 
(2) U . V . Polymerising Cabinet 
( 3) Automatic Addition Silicone Mixer with 1 

1:5 ratio 


1 


1 


2 


Ortho Equipments No.1 
1. C /2076 /14/DCK — 11/14 ( 1) Physio Dispensor 

for Implant Surgery with Hand piece (i surg 

type )- full unit 

(2 ) Micro Implant Starter Kit Dentos Type B 
Ortho Equipments No. 2 
2 . C /2077 /14/DCK — 12 / 14 — (1) Hand Trimmer- 

Bushless handy series 

( 2 ) Pressure Curing System — Japyee type 
Ortho Equipments No . 3 
3. C /2078/ 14 /DCK — 13/14 (1) Dental Polishing 

Compact Unit with Dust Collector 
(2) Typhodent- Acrylic teeth , Occluder , wax 

base -fullset 
(3) Typhodent set Frussico 


1 


1 


3 


Cost of tender form for each items — . 420 . 

Last date and time of tender sales — 5 - 8 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 6 - 8 - 2014 , 
3 p . m . 

Date and time of opening tender — 7 -8 - 2014 , 11 a .m . 
for Sl. Nos.1 to 5 and 8 -8 -2014 , 11 a. m . for Sl. Nos. 
6 to 10 . 


( 1) Suction Apparatus- 


3 


Ortho Equipments No.4 
4 . C /2079 /14 /DCK — 14/ 14 

Cattani type 
(2 ) Ultrasonic Cleaner 
(3) Plaster Dispenser 


Government Dental College , 
Kottayam . 


( Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


1 


( 1) 


mm ) 20MŰ1- 2232/ 14 /004). 290.01.09 23. 


2014 2m 17. 


1 


5 


Digital Imaging Equipments 
5. C /2080 / 14 /DCK — 15 /14 (1) Digital Camera 

with all accessories 
(2 ) Digital SLR Camera with IO lens and ring 

flash and dark room settings 
Ortho Equipments No. 5 
6 . C / 2081/14 /DCK — 16 /14 ( 1) Ultrasonic Scaler- 

Medium quality (wood pecker type ) 
(2 ) Ultrasonic Scaler -Superior Quality Peizo 

electric 

(3) Ultrasonic Scaler Magnetostrictive 
Oral Surgery Equipments 
7 . C /2082 /14 /DCK — 17 / 14 ( 1) Distraction Device 

for Maxilla 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ 3 മി . ലി . സിറിഞ്ച് വിത്ത് 
23 al mlwlos ( 100000 29mo) 10omo mugimolcelos 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ ണ്ട്, മാത ശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട് 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതികളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള 


4 


1 


1 


ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടു 
ത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 6- 8- 2014 -ാം 
തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി. യായി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, 
Kerala will obtain the requisite tender form in which the 
tenders should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded under any 
circumstances . 

The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 


അടങ്കൽ തുക - 1,44,900 . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 % 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 


ഒറിജിനൽ - 458. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 229. 


The tender forms are not transferable . Cheques , 
postage stamp, draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate cost - 1, 44, 900 . 
Cost of tender forms ( including tax ).: 

Original - 458 . 

Duplicate - 229. 
If sent by post postage charge — ` 50 . 

Closing date and time of sale of tender forms — 
4-8 - 2014, 3 p. m . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 4 - 8 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 5 - 8 - 2014, 5 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 


31 - 8 - 2015 . 


ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം സാമ്പിൾ കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്. 


Last date and time of receipt of tender forms— 
5- 8 - 2014, 5 p . m . 


Date up to which rates are to be firm — 31-8 -2015. 


Certficate for quality assurance to be enclosed . 


Sample should be produced as and when required by 
the Superintendent. 


Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours at any working days. 


(2) 


നമ്പർ എസ്1- 3142 / 2014 / ഐ . എം . സി.എച്ച്. 


2014 ജൂ 


ൺ 


17 . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വെയ്ക്കുന്നതിനോ, 
നിർത്തി വെയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
No. S1/2232/14/IMCH . 

17th June 2014. 
Sealed tenders are invited for supply of 3ml 
syringe with 23 G needle items 100000 Nos. in IMCH 
Medical College , Kozhikode- 8 . List of item can be had 
from the office of undersigned during office hours at any 
working days. Envelope containing tenders should be 
superscribed with tender numbers or indicated in the 
statements below and should be addressed to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Kozhikode - 8 , 
Kerala. Tender must be submitted in sealed cover. Tender 
will be opened on 6- 8 - 2014 at 11 a . m . in the presence of 
such of the tenderers or their authorized persons who may 
be present at that time. Late tenders will not be accepted . 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ 5, 000 എച്ച് സി വി കാർഡ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . 
ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി ക ളി ലും 
സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ അവർ ചുമ ത ല പ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 6-8- 2014 -ാം തീയതി 


Intending tenderers may on application to the 


രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകികിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഐ . എം . 
സി.എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് 
എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി. യായി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 


അടങ്കൽ തുക - 3,45,000 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 916 ( നികുതി സഹിതം). 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 458 ( നികുതി സഹിതം). 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 4 - 8 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 5 - 8 - 2014, 5 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 
31 - 8 - 2015. 


Tender forms are not transferable. Cheques, postage 
stamp, draft etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Tender forms will not be sent by VPP . 
Tender should be accompanied by EMD amounting to 1 % 
(Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of articles 
tendered for. The tenders not accompanied by sufficient 
EMD will not be entertained . 

Approximate cost - 3 , 45,000 . 
Cost of tender forms (including Tax): 

Original - 916. 

Duplicate = 458. 
If sent by post postage charge - 50. 

Closing date and time of sale tender forms — 4 -8 -2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms , 
5 - 8- 2014, 5 p . m . 

Date up to which rates are to be firm — 31-8- 2015. 
Certificate for quality assurance to be enclosed . 


Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours at any working days . 


ക്വാളിറ്റി തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമ യത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കു ന്നതിനോ 
നിർത്തി വെയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Institute of Maternal & 
Child Health , 
Government Medical College , 
Kozhikode . 


( Sd.) 
For Superintendent. 


No. S1/ 3142/ 2014/IMCH . 

- 17th June 2014 . 
- Sealed tenders are invited for supply of 5000 
numbers of HCV Card items in IMCH , Medical College , 
Kozhikode - 8 . List of items can be had from the office of 
undersigned during office hours at any working days. 
Envelope containing tenders should be superscribed with 
tender numbers or indicated in the statements below and 
should be addressed to the Superintendent, IMCH , 
Medical College, Kozhikode- 8 , Kerala . Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
6 - 8 - 2014 at 11 a . m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded under any 
circumstances. 

The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 


